Bom dia Marco, tudo certo?

 

O link no texto 'Click here' manda para o seguinte endereço:

http://www.hackertest.net/sdrawkcab.htm

precisamos verificar o código fonte deste arquivo.

Se você clicar no 'Click here', ele irá pedir a senha, e caso erre retorna para a página inicial do nível 4. Devem haver outras formas de ver esse código fonte, mas fiz assim:

No campo de endereço do navegador, digite: 

view-source:http://www.hackertest.net/sdrawkcab.htm

Colocando esse 'view-source' ele não carrega a página, somente mostra o código fonte da mesma, não ocorrendo de retornar a página.

Outra forma seria clicar com o botão diretio no 'Click here' e salvar a página na sua máquina, abrindo ele com vim,notepad++ ou seu editor preferido.

 

Verificando o código do 'sdrawkcab.htm' temos o seguinte na linha 12-16:

if (pass=="SAvE-as hELpS a lOt") { --------> Esta linha está fazendo a validação do 'pass', da senha.

window.location.href="save_as.htm"; ----> Se a senha conferir, encaminha para o arquivo 'save_as.htm'

i=4;

} else {alert("Try again");

window.location.href="abrae.html';} ---- > Se não, abre uma caixa informando 'Try again' e direciona para o 'abrae.html', que é a página inicial do nível 4

Não conheço js, mas verificando o código acima percebe-se que ele comparou a sua senha digitada (pass) com 'SAvE-as hELpS a lOt', que é a senha que ele esperava.

É isso ai, qualquer coisa da um grito hehe



abraço.
